

USB&IEEE1394 接続 CD - RW ドライブ〜簡単接続ガィド〜 


は G めにあ誘みく炫さい 


) パッケージの内容を確認します。 

確認した 項目には 〆 を付けてください。 


万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。口 
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。 


□ ドライブ本体 （ CRW -48 IU ) 


□縦置き用スタンド 
□接続ケーブル 



種類 

コネクタ形状 

数量 

USB ケーブル （1 m ) 


1 

IEEE 1394 ケーブル ロ 
( 6ピン 4ピン、400 Mbps 、1 m ) 


1 


□ ユーテイリテイ CD ( CD - ROM ). m 

XCD - R 〇 M には次のものが収録されています。 

•簡単セットアップ（本製品の Windows 用セットアップインストーラ） 
• CD-RW ドライブユーザーズマニュアル （PDF ファイル） 

• WinCDR Lite (Windows 用 CD - R/RW ライテイングソフトウェア） 

- MacCDR (Mac 〇 S 用 CD - R/RW ライテイングソフトウェア） 

• AcrobatReader（PDF ファイル閲覧ソフトウェア） 

□ WinCDR Lite ライ tZ ンスカード （ 株式会社アブリックス） . m 

※ライセンスカードには、 WinCDR Lite をインス!-ールするのに必要なシリアル No が 

記載されています。 シリアル No をなくしてしまったときは、株式会社アプリックス 
のホームぺージにてご確認ください。 

1 WinCDR Lite のユーザー登録方法については、 WinCDR Lite ライセンスカードをお言売 
みください。 

□ MacCDR クイックスタートガイド .□! 冊 

※巻末にお客様登録力ード(株式会社アプリックス）がとじ込まれています。必要事 
項をご記入の上、必ずご返送ください。 

また お客様登録カードには MacCDR をインストールするのに必要なシリアル 

No が記載されています。 シリアル No をなくしてしまったときは、株式会社アプ 
リックスのホームページにてご確認ください。 

0 はじめにお読みください(本紙） . m 

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約 
款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますの 
で、大切に保管してください。 


縦置きの場合 



横置きの場合 


図のよろに、イジェクトボタンが右下になる向きで 
本製品を設置します0 


<前面> 


<背面> 


USB / EEE 1394 コネクタ 



AUTO 電源切替スイツチの設定 

MANUAL 

~ jjjjni 本製品の電源スイツチで電源を〇 N / OFF できます。パソコンの 

~電源、 MacCDR には連動しません。 

AUTO MANUAL 

(出荷時設定） auto 

電源スイツチが「 ON 」 の場合、パソコンの電源 ( こ連動して自動的に 
本製品の電源の ON / OFF が切り替わります。 

《 Macintosh に IEEE 1394 ( FireWire ) で接続したときは、パソ 
コンの電源ではなく、 MacCDR の起動 ( こ連動して自動的に本 
製品の電源の〇 N / OFF が切り替わります。 

パソコンによつては、パソコン本体の電源を OFF ( こしても本製品の電源が OFF ( こならない 
ことがあります。このようなときは、本製品の AUTO 電源切替スイツチを 「 MANUAL 」 にし 
て、本製品の電源スイツチを操作して〇 N / OFF 切り替えてください。 


Windowsmmiv / n ンを使用している方 

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプ□グラム「簡単セッ 
トアップ」が付属しています。 

本紙表面 「 Windows 搭載パソコンでのセットアップ」 に従ってセットアッ 

プしてください。 

※画面の色数は [High Color （16 ビット） ] 以上に設定しておいてください。口 
256色以下では、「簡単セットアツプ」の画面が正しく表示されません。 



本製品を設置します。 



Macintosh を使用している方 



USB / IEEE 1394 ケー 


ブルは 国 接 i 

ツプの画面指示に: 

険索しています： （ 


接続しないでください。 


Windows :簡単 tz ットアップの画面指示に従って接続します。 

x 「次の新しいドライバを検索しています：（以下略)」というメッセージが表 


示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。 

• Macintosh : MacCDR と USB ドライバ （ USB で接続するときのみ） 

をインス!-ールした後に接続します。 

V_ J 


本製品を Macintosh へ取り付ける前に MacCDR クイックスタートガイドを 
参照して MacCDR と USB ドライバ （USB で接続するときのみ）をインストー 
ルしてください。 

本紙裏面 「 Macintosh でのセットアップ」 に従って本製品をパソコンに接続 
してください。 

• CD - RW ドライブユーザーズマニュアル （ PDF ファイル）を必ずお読みください 

付属の ュー ティリティ CD には、 CD - RW ドライブ ュー ザーズマニュアル （ PDF 形式） 
が収録されています。必ずお読みください。 

ユーテイ リテイ CD の [ CRW -48 IU 製品マニュアル]フォルダ内にある PDF ファイ 
ルをダブルクリックすると表示されます。 

XPDF ファイルを読むには 、 Acrobat Reader がインス! -- ルされて口 
いる必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちの口 
Acrobat Reader で正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、口 
CD - ROM 内！! Acrobat Reader 5.0] フォルダを開き 、 [Acrobat □ 

Reader Installer ] のアイコンをダブルクリックし 、 Acrobat Reader を口 
インスト _ ルしてくた!さい。 

X Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニューロ 
[ヘルプ]- [ Reader のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 




搭載パ V コンでのセツト P ツフ。 


1 

2 


3 


パ|/コ>本体の電源スイツチを ON にし、 Windows を 
@|[|し彥笏。 


付属のユー子ィり于ィを CD-ROM K ライフ 
にセツト〇彥す。 

簡単セットアップが起動します。 

※〇レ ROM ドライブを搭載していないパソコンの場合は？ 

弊社ホームぺージ ( ht ± p :// www . nnelcoinc . co . Jp /) より、 「 CRW -48 IU ドライバ 
ディスク」をダウン□—ドして、インス!ルしてください。また弊社ホームべ一 
ジから、本製品の CD-RW ドライブユーザーズマニュアル （PDF ファイル）をダウン 
□-ドすることもできます。 


本製品のセツトアツ7。を行い參す。 


WindowsXP / Me / 2000をお使いの場合 


本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイツチを ON にしてください。 
USB / IEEE 1394 ケーブルを接続すると自動的に Wind 〇 ws 付属のドライバがイン 
スト _ ルされます。 


Windows 98 SE /98 をお使いの場合 


簡単セツトアップの画面の指示に従って電源 _ USB / EEE 1394 ケーブルを接続します。 



※この画面が表示されないときは？ 

ユーテイリテイ CD 内に収録されている_アイコン （ EASYSETUP . EXE ) をダブルクリック 
してください。 


手翰荒するノ \°ソコン側のコネクタを選びます。 


接続するパソコン側のコネクタを選択してください。 

①②③ 


m 


USB コネり夕⑼-ズ a ) IEEE 1394 コネりチ4ビン ） IEEE ■コネクタ (6 ピン） 

(i.LINK コネク $) (i.UNK コネクタ） 


) むコン(こ搭載されてし、るコネクタの番号を選んでください。 

IEEE1 394コネクタと USB コネ％の両方が搭載されて I 
) ^フォーマンス向上のため、 IEEE1 394をご使用になること|お勧めします。 


1 




接続するパソコン側のコネクタに合つ 
たボタンをクリックします。 


X _ ndows 98 ( SecondEdition を除く）では、 USB ケーブルでしか接続できないためこ 
の画面は表示されません。 

以降は簡単セットアップの画面の指示に従ってセットアップを行ってください（ド 
ライバが自動的にインス!ルされます）。 


旧 EE 1394 コネクタ （6 ピン） 


背面のコネクタは右図のとおり 
です。それぞれコネクタに合った 
ケーブルを取り付けてください。 



USB ケーブルで接続したとき 

氺 Wlndows 98 SE /98 での注意事項 

-「次の新しいドライバを検索しています：（以下略）」というメッセージが表示された 
ときは、[キャンセル]をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に 
必ずノ t ソコンを再起動してください 0 

旧 EE 1 394ケーブルで接続したとき 

X 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既 
存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されることがあります。 
その場合は[はい（丫） ] をクリックしてください。 

义 Windows 98 SE での注意事項 

•「 Windows のアップデートを行います」と表示されます。画面の指示に従って 
Windows をアップデートしてください。 

-新しい IEEE 1394 機器を接続したときに Windows の CD - ROM が要求される 
ことがあります。その場合は、\^1^〇\^983巳の〇0+〇いを00-|^^ドラ 
イブにセツトし、[〇 K ] をクリックしてください。 


※本製品が認識されないときは？ 

セットアップが完了しても、 Windows の[マイコンピュータ]やエクスプローラに、 
CD ( CD - ROM ドライブ）のアイコンが追加されていない(表示されていない）ときは、 
USB / EEE 1394 ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があ 
ります。 USB / EEE 1394 ケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。 


4 


続いて簡単セツトアツ7。から付属のソフトウェア 
をインストールします。 


r 




簡単 tz ットアップメニューの表示 
[ CRW - IU のマニュアルを見る] 

CD - RW ドライブューザーズマニュアル （ PDF ファイル）を閲覧します。 

必ずお読みください。 

氺 Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニュー[へルプ]- 
[ Reader のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

氺画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 

[WinCDR Lite のインス I -ール] 

CD - R/RW メディアへ書き込みを行うために必要です 。 CD - ROM 、 音楽 CD 
の作成ができます。 必ずインストールしてください 。 

氺インス I - _ル時に要求されるシリアル No は 、 WinCDR Lite ライセンスカー 
ド（株式会社アプリックス）に記載されています。 

[Acrobat Reader のインストール] 

CD - RW ドライブューザーズマニュアル （ PDF ファイル）を読むには、パソ 
コンに Acrobat Reader がインストールされている必要があります。インス 
卜ールされていないときは、簡単セットアップで [「 AcrobatReader 」 のイン 
ストール」を選択してインストールしてください。 


以降は、画面のメツ t ージに従ってインス!-ールしてください。 




以上でセツト P ッ7。は完了です。 


ノ 



































































































































































